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Drucksache VI/! 403 


Sachgebiet 63 


Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Schmidt (Wuppertal) 
und der Fraktion der CDU/CSU 


betr. finanzielle Aufwendungen des Bundes für Ver- 
braucheraufklärung 


In den vergangenen Jahren wurden die von der Bundesregie- 
rung für Zwecke der Verbraucheraufklärung zur Verfügung 
gestellten Mittel auf die verschiedensten Institutionen, Organi- 
sationen und Verbände aufgeteilt. Das hatte zur Folge, daß 
viele dieser Gruppen gerade soviel öffentliche Mittel zur Ver- 
fügung hatten, um einen notdürftigen Verwaltungsapparat auf- 
rechterhalten zu können. 

Darüber hinaus werden auch Institutionen, wie etwa die Bun- 
desforschungsanstalt für Hauswirtschaft bezuschußt, deren 
Forschungsergebnisse bei einiger Koordination ebenfalls für 
die Verbraucheraufklärung eingesetzt werden könnten. 


Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Welche Institutionen, Organisationen und Verbände werden 
aus öffentlichen Mitteln welcher Ressorts und in welcher 
Höhe zum Zwecke der Verbraucheraufklärung bezuschußt? 

2. Welche konkreten Vorstellungen über einen effektiveren 
Einsatz der bisher aufgewendeten öffentlichen Mittel zum 
Zwecke der Verbraucheraufklärung hat die Bundesregie- 
rung? 


Bonn, den 10. November 1970 


Unterschriften umseitig 


Budidruckerei P. Meier, 5205 St. Augustin 1, Buisdorf, Tel. (02241) 6 27 46 
Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Ileger, 53 Bonn-Bad Godesberg 1, 
Postfach 821, Goethestraße 54, Tel. (02229) 6 35 51 
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